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TUCK'S POST CARD 

CARTE POSTALE 


By Appointment 

II Duomo o Cattedrale di Firenze, fu costruito da 
Arnolfo de Cambio e dal famoso architetto Giotto nel secolo 
quattordicesimo. La costruzione e lunga 169 m. e larga 105 m. 
II Campanile, separato dalla Cattedrale, cominciato da Giotto 
nel 1334, e terminato nel 1387 e alto 90 m. e riccamente ornato 
con marmi di varie tinte. 
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ART PUBLISHERS TO THEIR MAJESTjES THE KING &. QUEEN. 
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By Appointment. 


TUCK’S POST CARD 

CARTE POSTALE. _ CARTOLINA POSTALE. 


II Duomo, o Cattedrale di Firenze, fu 

costruito da Arnolfo de Cambio e dal famoso 
architetto Giotto nel secolo quattordicesimo. La 
costruzione 6 lunga 169 m. e larga 105 m. II 
Campanile, separato dalla Cattedrale, cominciato 
da Giotto nel 1334 e terminato nel 1387, e alto 
90 m. e riccamente ornato con marmi di varie 
tinte. 
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